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1. Albany, NY 

2. Albuquerque, NM 

3. Atlanta, GA 

4. Atlantic City, NJ 

5. Baltimore, MD 

6. Billings, MT 

7. Boston, MA 

8. Buffalo, NY 

9. Chicago, IL (North Side) 

10. Chicago, IL (South Side) 

11. Cincinnati, OH 

12. Cleveland, OH 

13. Columbia, SC 

14. Columbus, OH 

15. Concord, NH 

16. Dallas, TX 

17. Denver, CO 

18. Detroit, MI 

19. Fresno, CA 

20. Houston, TX 

21. Indianapolis, IN 

22. Jefferson City, MO 

23. Knoxville, TN 

24. Long Beach, CA 

25. Los Angeles, CA 


26. Madison, WI 

27. Memphis, TN 

2 8. Miami, FL 

29. Minneapolis, MN 

3 0. Montgomery, AL 

31. Muskegon, MI 

32. Newark, NJ 

33. New London, CT 

34. New Orleans, LA 

35. New York, NY (Bronx) 

36. New York, NY (Brooklyn) 

37. New York, NY (Queens) 

38. Oklahoma City, OK 

39. Philadelphia, PA 

40. Pittsburgh, PA 

41. Roanoke, VA 

42. San Antonio, TX 

43. San Diego, CA 

44. San Francisco, CA 

45. Seattle, WA 

46. Sioux City, IA 

47. Springfield, IL 

48. Topeka, KS 

49. Washington, DC 

50. Wilkes-Barre, PA 


PM3000880025 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rpyk0001 


